S. PP. 


Inz. arch. EDWARD 


URRZANOWSKI 


EM. DŁUGOLETNI PRACOWNIK WYDZIAŁU DROGOWEGO DOKP W KRAKOWIE, 
EKSPERT TECHNICZNY D S INWESTYCYJNYCH BANKU INWESTYCYJNEGO W KRA- 
KOWIE, UCZESTNIK OCHOTNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 1918—1919 ROKU PRZY 
POWSTANIU PAŃSTWA POLSKIEGO ORAZ POWSTANIA ŚLĄSKIEGO 1920—1921 R. 
ODZNACZONY DWUKROTNIE SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 


opatrzony św. Sakramentami, zmarł w Krakowie dnia 7 stycznia 1979 roku, w wieku 76 lat. 


Wyprowadzenie Zmarłego z kaplicy na cmentarzu Salwatorskim do Grobowca rodzinnego na- 


stąpi w czwartek 11 bm. o godzinie 14.00, o czym zawiadamiają pogrążeni w żalu i smutku: 


RODZINA I PRZYJACIELE. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w piątek 12 bm. o godzinie 8.30 w kościele parafialnym św. Floriana. 


Be ne. 
vw... aVgasynıı 


D. Z. 120/79 — 30 


